Artikel _ _____|Beschetug _ _ ____________|My _|ZEGArt.Nr. 
I zeala75" SIKU 2 —__ sol | 
Moden ini Frde 3 | | |sarammas | 
Federgabel  __|27,5"RockS.ReconGoldSolo Air Taperswmatt | | | 
I _________|f,15mm Steckachse 120mm Pushoo | | | 
27,5" Rock S. Revelation RL Taper SA weiss-matt | Joso-z2432 | 
I |. 15mm Steckachse 120mm _[[L__ | | 
Dämpfer ________|SuntourEpicon LO D-Airrebound 120mm ısomm | | | 
Steuersatz ___jome2oıTw.1staperedt-tameiss (ch | | | 
Steuersatz Alternative _|FSA Orbit No.57semim _ —[—__—___ | __Josorrasa | 
Eier [775 PT BEE BEE 
Vorbau _ _______|AS:00731,8/90-110mm, 7% su.m.s0mm | __jost-r2a01 | 
Vorbau [sum mm [[—,„, | __Jostzasn | 
Vorbau  ______|swmatt toomm | __jostraas | 
Leer ______|HB-RBIT-ENM31,8mm,680/25mm 9°swmat | | | 
Lenker Alternative ___|HB-RB11-ENM 31,8mm,640/30mm 9°, smmat | __jost-r2s0 | 
Griffe Alternative ji —[—[—L—L—L—LLL | __Josososıs | 
Sattelstütze __|SP-359, swmatı, Sm 000 | __sra2as | 
Ste _  _____JUSTEKRSETAmism | | | 


attel Alternative Styx weiss-sw 60-30768 
rot 34,9mm 61-31758 
Tektro Auriga Pro S (kurzer Hebel) sw-matt 


! 


o© 


attelschelle Alternat. 
Bremse VR 


Bremse VR Alternative 40-32624 


Bremse HR 


Tektro Auriga Pro weiss-gl. 
Tektro Auriga Pro S (kurzer Hebel) sw-matt 
40-32625 
40-32623 
40-32626 
40-32624 
40-32612 
40-32781 
40-32706 
60-34174 
00-00000 


Bremse HR Alternative Tektro Auriga Pro weiss-gl. 

Bremsscheibe VR/HR Tektro, 180mm 

Bremsleitung 
live/Pin 


Tektro, sw 

Tektro 

Service-Kit 

Tektro 

M525 

27,5" RIGIDA, TAURUS 2000 sw 32L. 


Bremsflüssigkeit 
Bremsklötze 


Bremsklötze 
Felge 

2mm Niro sw 
VR Nabe FORMULA, DC-71 6-L. 15mm 32L. sw 
VR Achse 


HR Nabe 


15mm Steckachse Rock Shox 
FORMULA, DHT-142 6-L. 12mm 32L. Sw 
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Be, 
12mm Steckachse Shimano AX-55 Be] 
| 
| 
Reifen VR/HR 27,5" Racing Ralph Evo (57-584) sw/sw | 
v 19 Blight | 
OGON JN584, 584*25mm | 
Bosch #1.270.016.204, 15Z. | 
FSA, CK-745/IS 170mm sw Metropolis Mn] 
FSA 15mm ML-054 | 
FSA, W1122 ( 15-172.) PVC sw | 
BOSCH 2014 Performance STB 0.276.001.230 | 
| 

1 
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| 

| 

BE 


010-11117 


< 


Felgenband 


Tretkurbeln 
Befest.schrauben 


o© 


60-83506 


Pedale 61-28575 


12} 


TAYA, DECA-101 (10-f.) 
X 10-E 136 GI-10-f. 
RD-M675GS-10-f. sw Shadow Top Normal 


60-21120 
60-82086 


Kette Alternative 


o©|©o 


Kettenwechlser 


SL-M670-10 sw 10-f. 
rot-matt 60-00557 
chaltauge Alternative blau-matt 60-00623 
chaltauge Alternative schwarz-m | 60-00616 
Kassette 3 3 sheet —— | Jososreer | 
Ve VE 
[Ersatzschlüssel _Bestelht 06)_2[2—LDDL | __Joso-si1so | 
akku |BOSCH 2014 PERFORMANCE STB 0.276.00120 | |Bosch 
jAkkuKabel 2 __|BOSCHStandard#1.270.015.0670727DOOO| [Bosch | 
Kae 2 |B0SCHpowereabie#i.270.00030 2 2—2__| Bosch 
Disptay_ 22 — ioschmwa | Bosch | 
Display Adapter _|BOSCHs1ammm O0 TI —7D—D— | | 
[Kettenspnner 2 STROM ALL | | 
lumtenkrolle lose 1132. 48,75x9mmin ler 2 | _losozaera | 
Tb „zn 


chaltauge 
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